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PRÁCTICA DIRIGIDA DE QUÍMICA SEM 


Bienvenido(a) SAUCEDO BATALLANOS MARLON NILO 
Indicación: 
La Evaluación Virtual se rinde una sola vez, por ello es importante que lo finalice. 


a Finalizar Evaluación 
Pregunta 1 - Química 


Puntúa como: 1.00 


NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL 


[12 1f3 1Pa Js [Ps ie [Cs ie [ao] 


Química 


Tema: Estado gaseoso 


Respecto al estado gaseoso indique el valor de verdad (V) o falsedad (F) de las 
siguientes proposiciones. 


|. Las colisiones entre moléculas establecen la presión absoluta. 


Il. Los gases no tienen forma definida, son compresibles, tienen baja 
densidad, tienen fluidez y se difunden con velocidad. 


III. Si la lectura de un manómetro en la llanta de un vehículo es 200 kPa, 
entonces la presión absoluta es 301,3 kPa. 


Dato: 1 atm=101,3 kPa 


O vw 
O VVF 
O VFF 
O Fw 
O FFF 


Quitar selección 


Pregunta 2 - Química 


Puntúa como: 1.00 


El oxígeno gaseoso de un balón de 12 L se traslada a otro de 8 L, si en el 
traslado se pierden 10 g. Determine la masa inicial y final en gramos 
respectivamente, si la presión y temperatura se mantienen constantes. 


O 30 y 20 
O 25y 15 
O 20y10 
O 18 y8 
O 12y2 


Quitar selección 


Pregunta 3 - Química 
Puntúa como: 1.00 


¿Cuántos globos de 5 L de capacidad se pueden llenar en condiciones 
normales con gas helio a 3 atm y 273 °C proveniente de un tanque de 5 mê de 
capacidad? 


O 4500 
O 9000 
O 1500 
O 3000 
O 6000 


Quitar selección 


Pregunta 4 - Química 
Puntúa como: 1.00 
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En un tanque de 80 L se introduce una mezcla de hidrógeno y helio, 
lográndose una presión de 0,5 atm a 300 K. Si la fracción molar del helio es 


0,2, ¿cuál es la masa de hidrógeno en unidades del sistema internacional en la Ge] [3] Es Le] 


mezcla? 


NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL 


Masa molar (H2)=2 g/mol Química 


O 2,6 
O 1,3 
O 2,6x107% 
O 1,3x103 
O 5,2 


Quitar selección 


Pregunta 5 - Química 
Puntúa como: 1.00 


Una muestra de 2,0 g de un gas contenido en un recipiente rígido de un litro de 
capacidad, a 27 °C y 700 mmHg, se calienta hasta 127 °C y luego se deja 
escapar gas hasta alcanzar la presión inicial. En estas condiciones, ¿cuántos 
gramos del gas quedarán en el recipiente? 


O 0,5 
O 1,0 
0-15 
O 2,5 
O 3,0 


Quitar selección 


Pregunta 6 - Química 
Puntúa como: 1.00 


A las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿cuántas veces más 
denso es el gas etileno, (C2H4) que el gas helio, (He)? 


PA(uma): H=1; He=4; C=12 


O 1 
O2 
O3 
O5 
O7 


Quitar selección 


Pregunta 7 - Química 
Puntúa como: 1.00 


Se libera una burbuja de 60 mL del tanque de oxígeno de un buzo que se 
encuentra a una presión de 6 atm y a una temperatura de 15 °C. ¿Cuál es el 
nuevo volumen de la burbuja cuando esta alcanza la superficie del océano 
donde la temperatura es 17 *C? 


O 155,3 mL 
O 150,4 mL 
O 60,8 mL 

O 125,4 mL 
O 362,5 mL 


Quitar selección 


Pregunta 8 - Química 
Puntúa como: 1.00 


https://ichvirtual.edu.pe/ich-intranetalumnos/public/ich_modulos/mod_evaluacion_virtual/evaluacion/index.php 


2/3 


10/8/23, 11:34 Intranet - Virtual 


¿Cuántas moléculas de un gas A) serán necesarias mezclar con 9,6 g de 
oxígeno O» para que sus volúmenes parciales estén en la relación 1/3 


respectivamente? Oe 16060 06] JE 182 JE] 


Masa molar: O,=32 g/mol; N¿=6,022x 1023 


NAVEGACIÓN DE LA EVALUACIÓN VIRTUAL 


Química 


O 6,022x1022 
O 6,022x102 
O 2,007x1023 
O 2,007x1022 
O 3,011x102 


Quitar selección 


Pregunta 9 - Química 
Puntúa como: 1.00 


A las mismas condiciones de presión y temperatura se cumple que la velocidad 
de difusión del gas helio es 2,45 veces la velocidad de difusión de una mezcla 
gaseosa de oxígeno y metano CHa. Determine la fracción molar del oxígeno en 
la mezcla gaseosa. 


Datos de masa molar (g/mol): He=4, C=12, O=16. 


O 0,1 
O 0,3 
(005 
O 0,7 
O 0,9 


Quitar selección 


Pregunta 10 - Química 
Puntúa como: 1.00 


Al recoger gas Ho sobre agua, a 20 °C, ocupa un volúmen de 30 mL, cuando la 
presión barométrica es de 750 mmHg. Si los niveles de agua, dentro y fuera del 
recipiente que contiene el gas, son iguales, determine la masa de gas (en mg) 
obtenido. 


Presión de vapor del agua a 20 *C=17,5 mmHg Masa molar (H2)=2 g/mol 


O 0,6 
O 12 
O 1,8 
O 2,4 
O30 


Quitar selección 


1h 29m 58 
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